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Informácie o certifikácií (SAR) 


TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE PO®IADAVKÁM NA 
EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI. 


Vá¹e zariadenie je rádiový vysielaè a prijímaè. Je 
skon¹truovaný a vyrobený tak, aby neprekraèoval limity na 
expozíciu rádiofrekvenènou (RF) energiou, odporúèané 
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú 
súèas»ou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny 
RF energie pre obyvateåstvo. Smernice boli vypracované 
nezávislými vedeckými organizáciami na základe 
pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých ¹túdií. 
V smerniciach je zahrnutá veåká bezpeènostná rezerva, aby sa 
zaistila bezpeènos» v¹etkých osôb nezávisle od veku a 
zdravotného stavu. 


Expozièné normy pre mobilné telefóny pou¾ívajú meraciu 
jednotku, ktorá je známa ako ¹pecifický absorbovaný výkon 
(angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v 
medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* 
Merania SAR sa vykonávajú v ¹tandardných prevádzkových 
polohách a so zariadením, vysielajúcim na maximálnom 
certifikovanom výkone vo v¹etkých testovaných frekvenèných 
pásmach. Hoci sa SAR urèujte pri najvy¹¹om certifikovanom 
výkone, skutoèná hodnota SAR telefónu poèas prevádzky 
mô¾e by» výrazne ni¾¹ia ne¾ maximálna hodnota. Je to preto, 
¾e zariadenie je navrhnuté pre prácu s viacerými úrovòami 


výkonu, aby vyu¾ívalo iba výkon, ktorý potrebuje pre 
dosiahnutie siete. Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k 
anténe základòovej stanice, tým men¹í je výkonový výstup. 


Najvy¹¹ia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní 
v polohe pri uchu bola 0,37 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre 
jednotlivé telefóny a rozlièné polohy mô¾u odli¹ova», sú v¹etky 
v súlade s príslu¹nými medzinárodnými smernicami pre 
expozíciu RF ¾iarením. 


Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu 
rádiofrekvenèným ¾iarením pri pou¾ívaní buï v normálnej 
polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. 
Keï nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného 
puzdra, závesu na opasok alebo dr¾iaka, tieto nesmú 
obsahova" kovy a musia zabezpeèi" umiestnenie produktu vo 
vzdialenosti najmenej 1,5 cm od vá¹ho tela. 


* Limit SAR pre mobilné telefóny, pou¾ívané verejnos»ou, je 
stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), prièom ide o 
priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahàòajú 
veåkú bezpeènostnú rezervu, aby sa zabezpeèila dodatoèná 
ochrana obyvateåstva a zní¾il sa vplyv prípadných variácií 
v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» 
v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých 
krajinách a od frekvenèného pásma siete. Informácie o SAR 
v ïal¹ích oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch 
na www.nokia.com. 


